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小 鼠 骨 散 细 胞 体外 液体 培养 
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六 十 年 羽 初 相 悉 出 现 了 体外 研究 血细胞 的 脾 结 节 生 成 的 实验 技术 、 上 骨髓 细胞 体外 
琼脂 培养 等 技术 ， 大 大 促进 了 对 造血 干细胞 的 增殖 和 分 北 特性 的 研究 ， 并 为 实验 血液 学 
提 殿 了 重要 和 手段。 但 在 这 些 培 养 系统 中 血细胞 增生 只 能 维持 区 天 ， 而 且 多 向 性 干细胞 很 
快 就 消失 了 。 七 十 年 代 初 ， 国 外 开始 发 展 了 和 骨 骨 细 胞 体外 液体 培养 法 ， 能 在 体外 条 件 下 
较 长 时 间 地 保持 造血 于 细胞 的 增殖 、 分 化 能 力 ， 为 研究 造血 于 细胞 增殖 、 分 化 过 程 中 的 
各 种 调控 因素 提供 了 一 个 有 用 的 手段 ! 这 对 都 决 临 床 治 疗 和 寻找 病因 等 问题 也 具有 重大 
的 实际 痢 义 。 我 们 参照 了 T。M，Dexter 等 的 方法 ， 根 据 我 们 实验 室 现 有 的 条 件 及 设备 
在 1979 年 初 也 开始 建立 了 这 种 培养 方法 。 


方法 和 结果 


1, 实 验 动物 ，6 至 8 周 令 雄 性 昆明 种 小 鼠 。 
2, 液 体 培 养 系统 的 建立 ， 小 鼠 崩 迟 细 胞 体外 液体 培养 有 两 种 方法 。 
(1) 骨髓 细胞 与 黎 脱 细胞 的 共同 培养 法 ， 
在 60 雍 升 扁平 培养 瓶 中 加 入 8 雍 升 含有 10° 或 107 小 鼠 胸 腺 细胞 的 费 坎 氏 培 养 液 
《Fiocher's medium)。， 其 中 含有 20 吕 的 马 血 清 ，250b /ml 青 需 素 和 50hg1ml 链 价 未， 

PH 为 7.2 一 7,4。 放 在 37°C 或 33°C 培 养 箱 中 培养 ，24 小 时 后 每 培养 靳 中 再 加 入 107 同 种 小 
鼠 股 骨 骨 赃 细 胞 ， 继 续 在 培养 箱 中 培养 ， 以 后 每 周 更 换 半 量 新 鲜 配 制 的 培养 液 。 

(2 ) 骨 骨 细 胞 单独 培养 法 ， 

在 60 训 升 扁平 培养 瓶 中 加 入 含有 20%6 马 血清 《或 孕 驴 血清 ) ，250k/ml 青瓷 素 和 50 
hgjm 链 等 素 的 费 歌 色 培 养 湾 〈 或 1640 培 长 液 )，p 也 为 了 .2 一 7,4， 然 后 再 种 入 10" 至 107 
小 鼠 股 骨 骨 髓 细胞 ， 置 于 37°C 或 33°C 培 养 精 中 培养 ， 每 周 更 换 半 量 新 鲜 的 培养 液 ， 在 三 
周 中 贴 壁 细胞 已 铺 满 。 第 四 周 再 种 入 同 种 小 鼠 107 骨 苯 细胞 继续 培养 。 每 周 按 上 述 方 法 
更 换 闸 胞 培养 液 一 次 。 把 每 周 更 换 出 的 培养 液 离心 收 介 细胞 ， 涂 片 ， 染 色 ， 作 形态 学 观 
察 ， 或 用 收集 到 的 铅 胞 作 其 它 研究 。 

由 骨 骨 细 胞 衍生 而 来 的 贴 壁 细胞 层 ， 是 在 体外 条 人 忻 下 造血 于 细胞 增殖 、 分 化 的 微 环 
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境 ， 贴 辟 细 胞 生长 好 坏 是 体外 法 体 培养 成 败 的 关键 ， 即 使 在 已 经 培养 得 较 好 的 培养 瓶 
中 ， 由 于 某 种 原因 〈 例 培养 瓶 壁 突然 受 冷 ) 贴 壁 细胞 层 赔 落 ， 培 养 液 中 的 细胞 生长 就 不 
能 维持 。 促 进 贴 蓝 细 了 胞 层 长 好 的 因素 很 复杂 ， 我 们 认为 其 中 较 关键 的 是 所 用 的 血清 及 培 
养 系统 中 的 pH 值 。 马 血清 比 牛 血清 的 成 功率 高 〈 但 有 的 马 血清 也 不 行 》， 孚 驴 血 清 比 
马 血清 还 要 好 。 我 们 因 条 件 所 限 》 培养 痊 中 没有 充 入 CO。， 只 用 百 分 之 五 至 十 的 炭 酸 氛 
钒 调节 PH 值 。 若 在 第 一 次 种 入 肯 艇 细胞 后 贴 壁 层 长 不 好 ， 则 在 第 二 周 再 种 入 一 次 骨髓 
细胞 ， 这 样 贴 壁 细 胞 层 有 可 能 重新 长 好 。 我 们 观察 到 贴 壁 细 胞 主要 有 四 种 细胞 成 份 ， 巨 
障 细 胞 、 成 纤维 样 细胞 、 上 皮 样 细胞 和 脂肪 细胞 。 在 显 微 缩 时 电影 及 相差 显微镜 下 我 们 
观察 到 贴 壁 细胞 层 中 的 所 谓 校 形 细胞 及 园 形 细胞 ， 其 形态 不 是 固定 不 变 的 ， 而 是 不 时 地 
在 相互 变化 着 ， 园 形 的 细胞 伸 出 伪 足 ， 拉 长 而 成 裕 形 ， 检 形 的 细胞 又 可 以 缩 成 园 形 。 

在 培养 的 悬 渡 细胞 中 ， 红 系 很 快 就 消失 了 (但 在 我 们 有 些 共同 培养 系统 中 ， 第 四 周 
时 还 有 少数 红 系 细胞 ) 。 粒 细胞 维持 的 时 间 较 长 些 ， 在 用 孕 驴 血清 单 培 16 周 的 培养 细胞 
中 还 有 一 定数 量 的 粒 系 细胞 ， 并 测 出 有 CFu-s 存在 。 随 着 培养 时 间 的 延长 ， 粒 系 也 逐渐 
消失 ， 剩 下 的 都 是 巨 虹 细胞 及 单 核 样 细胞 ， 这 些 细胞 可 以 增殖 更 长 时 间 ， 我 们 有 一 瓶 细 
胞 一 直 培 养 了 77 周 (后 因 长 二 菌 而 终止 )。 

肯 妖 细胞 体外 液体 培养 系统 调控 因素 十 分 复杂 ， 尤 其 在 国内 这 方面 研究 还 很 少 ， 今 
后 值得 进一步 深入 研究 。 


苏 革 周全 辉 赵 风 于 
(中 国 科学 院 生物 物理 研究 所 ) 











